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このたびは、コ□ナ除湿機をお買いあげいただきましでありび 
とラございました。 

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、それぞ 
れの性能を十分にお/じ\得になったラえで正しくお使いくださし、。 
なお、お読みになった後ちお使いになるちびいつでち見られる 
所に「保証書」ととちに大切に保管しでください。 


この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なる 
外国では使用できません。また、アフターヴービスもできません。 

This product is designed and manufactured for use only in 
Japan. In another country which differs in voltage and 
frequency of the power supply from Japan, this product 
csmot be used and any after-sales service is not available. 
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( 己 0/60HZ) 


型 式 

BD-H183 

BD-H103 

司 5 こ 民 

巧 /原 

交流 100 V 50/60HZ 

除湿能力 （L/ 曰） 

16.0/18.0 

9.0/10.0 

消費電力 (W) 

330/380 

(ヒーター巧用時 830/880) 

210/220 

(ヒーター併用時71 0/720) 

除湿可能 
面積の目安 

木 造 

ブレノ \ブ 
鉄 筋 

33m2(20 置)/ 38m2(23 畳） 
51m2(31 置)/ 57m2(35 置） 
67m2(40 置)/ 75m2(45 置） 

19m2(11 置ン 21m2(13 置） 
29m2(17»/32m2(19 置） 
38m 2 (23 置)/ 42m 2 (25 置） 

排水タンク容量 

約 6.2L で白動停止 

総質量 (kg) 

14.2 

12.0 

外形寸法 

肩さX幅X奥行) (mm) 

590X365X270 

イ寸属部品 

ウイルス抑制•除菌•脱臭10年交換不要フィルタ ー( 1枚） 


■除湿能力は室温27で、相な湿度60%を持続する室内で 
運転したとさの1曰あたりの数値です。 

■除湿可能面積の目安は、曰本電機工業舍規格 （JEM 規 
挖）に冨ブいた数値です。 

■待機電力は約1 W (ワット)です。 

■製品は改良のため仕様の一部びかわることびあります。 
■長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンじ 
ントから抜いでください。 
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移動するときは必ず運輯を 
停止し、排水タンクの水を 
すて除湿機を傾けない 

水もれしで家財など 
をめらしたり、漏電 
(こよって感電や乂災 
の原因になることび 
あります。 


未レ》 

〇 

必ず守る 


排水タンクのフ□ートをは 
ずさない 

タンクび満水になつで 
ち運転び停止せす、水 
ちれしで家財などをめ 
らしたり、漏電によつ 
で感電や乂災の原因に 
なることびあります。 


0 


禁止 


長期間使用しない場合は 
安全のため電源プラグを 
コンセントか5 
巧く 

感電や漏電乂災の 
原因になることび 
あります。 


を 


プラグを巧< 


D ま全上のごを意 (必ずお守りくださし、) 


^♦ここに示したミ主意事項は、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安をに正しくお使いいただ 
くために、重要な内容を記載しでいます。次の内容（表示•図記看）をよく理解しでから本文をお読みになり、記載 
事項をお守〇< ださい。 

〇表示の説明 


表 示 

表术の意巧 

A 警告 

"取り扱いを誤った場合、使用客び死こまたは重傷（ XI )を負ラことび想定されること"を示します。 

A 注意 

"取り扱いを誤った場含、使用畜び軽傷 （ X 2) を負ラことび想定されるか、または物の損害 （ X 3) の発を 
び想定されること"を示します。 


XI :重傷とは、失明やけが'、やけど（高温•低温）、感電、胃折、中毒などで後遺症が'残るちの、および治療に入院•長期の通院を要するも 
のをさします。 

X 2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが'•やけど•感電などをさします。 

X 3 :物的損害とは、家屋-家財および家畜-ぺット等にかかわる拡大損害をさします。 


〇図記号の説明 


図記岩 

図記言の意巧 

0 

禁止（しではいけないこと）を示します。 

具体的な禁止内容は、図記号の中やおく(こ絵や文章で示します。 

参 

指示する行為の強制（必ず守ること）を示します。 

具体的な指示内容は、図記号の中やおくに絵や文章で示します。 


乳幼児、おモ様、お年寄りなど、自分で操作 
できない人にひとりで使わせない 

長時間吹出し風を直接体に当でると、体調不良や脱水症 
状を起こす原因になります。 


Q 


禁止 


別荘など無人で長時間連続で使用ずるとき 
は、特にフィルターや排水ホースなどを定 
期的に点検ずる 

過熱やかちれの原因になることびあります。 必ず守る 


〇 


除湿機を水洗いしたり、 
花瓶などの水の入った容 
器をのせない 

除湿機内部に浸水しで電気絶縁 
が'劣化し、感電や漏電乂災の原 
因になることびあります， 



除湿機の上にのったり、腰 
掛けたりしない 

落下-転倒などによりけが'の原因 
になることびあります。 



Q 

禁止 


吹出□や吸込□を洗濯物な 
どでふさがない 

風通しび悪くなり発熱-発乂の原 
因になることびあります。 



Q 


禁止 


除湿機か S の風が直接あた 
る所で燃焼器具を使わない 

燃焼器具の不完全燃焼の原因じな 
ることが'あります。 



Q 


禁止 


八ミ主意 


A 警告 


電源プラグは、ほこりが 
付着していないか確認し、 
びたつさのないよ5に刃の 
根もとまで確実に差し込む 

ほこりび巧着したり、 

接続び不完全な]1旨 U 
は感電や乂災の關 ス y 
になります。 必ず守る 

電源コードの違中での接 
続、延長コードの使用- 
他の電気器具とのタコ足 
配線はしない 

感電や発熱•乂災の原 /CN 
因になります。 1 

禁止 

電源コードは巧ったり、 
束ねたり、引っ張ったり、 
■い物をのせたり、え口熱 
や加工したりしない 

電源]- W 耐 P ん / C ^ 

で、感電や発熱•乂 1 

災の原因になります。、グ 

禁止 

吹出□、吸込□に指や棒 
および紙など燃えやすい 
物を入れない 

内部でフアンび高速 

回転しでおり、けび1 X 1 

の原因になります 。 vV 

また 、ヒー ターび発 

熱しでおりますので、 

やけどや発乂のおそれびあります。 

発熱器具の近くに置かない 

樹脂部分び落けで引 / C \ 

乂する原因になるこ 
とびあります。 v-y 

乂気禁止 

交流100 vm 外で使わない 

定格が外の電で1ま 

用すると感電や乂災 1 x 1 

の原因になります。、ゾ 

禁止 

運転中に、電源プラグを 
抜いて停止しない^^ 

感電や乂災の原因に |\| 
なります。 、ツ 

禁止 

スプレーなどの宙を除湿機 
の近くに置かない 

爆発や乂災の原因に 1 X 1 
なります。 

禁止 


電源プラグや電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 

電源プラヴや電源コードび異常に発熱し、落けたり変おしで、感電や発乂の原因になります。コンたントの差し込みびゆるい 
ときは、電気工事店に修理を依頼しでください。コンじントを交換しでち異常に発熱するときは、お買いあげの販売店または 
コ□ナサービスじンターに修理を依頼しでください。 


0 


禁止 
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水平で丈夫な場所で使用 
ずる 

ご使用中に除湿機び倒 
れると水もれしで家財 
などをめらしたり、感 
電や漏電乂災の原因しホ q ス 
なることびあります。 


〇 


屋内専用なので、直射日光 
のあたる場所 • 雨風のあた 
る場所で使用しない. 

過熱や感電-漏電乂災 
の原因になることびあ 
ります。 


Q 


禁止 


ぬれた手で電源プラグを抜 
き差したり、ボタン 
やルーバーを 操作 
しない 

感電の原因になること 
びあります。 


ノ ^^ 

めれ手禁止 


スイングしているルーバー 
にさね！5ない 

指やををはさむなど 
のけびの原因になる 
ことびあります。 


0 


禁止 


質譜 I 觀款•严胃 S 


健康を害する原因に 
なることびあります。 


Q 


禁止 



b 510 15 20 25 30 35 

部屋の温度（で） 


押し入れ-家具のすさまな 
ど狭い場所で使用しない 

風通しび悪くなり、発熱-発乂 
の原因になることびあります。 



Q 


禁止 


連続排水する場合は、排水 
ホースの 巧れ曲がり-落差 
などにま意し、確実に排水 
するようにずる 

水ちれしで家財などをめらす原因 
じなることびあります。 


〇 


必ず守る 


水のかかりやずい場所で 
使用しない 

感電や漏電乂災の原因になるこ 
とびあります。 



Q 


禁止 


油-可燃性ガスのられる 
おそれのある場所へは設 
置しない 

巧一ちれで除湿機の周囲にたまる 
と、発乂の原因(こなることが'あり 
ます。 




知っておいていただをたいこと 

■運転巧能な部屋の温度についで 

■運転可能な部屋の温度は rc 〜40でです。ただし、部屋の温度び3日でを超えると、除湿機内部の 
温度び上がるため、保護装置びはたらき運転できないことびあります。 

また、氷点下の場含は除湿した水び凍りつくため除湿できません。 

■除湿量についで 

■温度び低くなるにつれで、除湿量は少なくなります。 

また、同じ部屋で連続しで除湿すると、湿度び下びるため、除湿量は減っできます。 

■ルーバーが'上向きのときに除湿量は最大になります。 

■霜取りかは風び出ません。 

■ 部屋の温度び約18で切下(こなると、を却器に霜び付きますので霜取り運転をおこないます。 

霜取りは約1時間に1回、約5分〜10分程度です。 

■運転中は室温び多少上昇します。 

■ 除湿機は冷房機ではありませんので、部屋を冷やすことはできません。 

運転中は排熱のためご使用条件によって、室温び2で〜4でまたはそれ必上上昇します。 

■吹出□と吸込□はふさが'ないでください。 

■吹出□は必ずルーバーを開いでご使用ください。 

■除湿機は壁などから十分スペースをとっでください。 

■吹出□や吸込□びふさびれでいますと、除湿量び低下し、除湿機の保護装置びはたらき運転でき 
ないことびあります。 

■アルミフインについで 

■ 熱交換器に使用しでいるアルミフインは、性能向上のため樹脂の表面処理を実施しでます。 

銅管の□一付の際の熱により変色やゆびんでいる部分び一部ありますび、性能および耐貪性など何ら影響ありません。 

■を媒に関するごミ主意 

■この家庭用除湿機(こは、ち表に示す C02 (温暖化ガス）量に相当するフ□ン類び封入されでい 
ます。地球温暖化防止のため修理-廃棄等にあたっでは冷媒フ□ン類の適切な処理び必要です。 

お住まいの地域のちまに従い廃棄しでください。 

フ□ンに関するお問い合わせは、おおくのコ□ナサービスじンターまでお願いします。 



型す 

C02 ( 温暖化ガス）換算量 

BD-H183 

322 kg 

BD-H103 

207 kg 



排水 ホースを 使用する場合は、排水 ホースの 
周囲が氷点下にな5ないようにする 

排水ホース内部の水び凍結し、除湿機内部の水び室内に 
水もれしで家財などをめらす原因になることびあります。 


〇 

必ず守る 


薬品を扱う場所で使用しない 
(病院、工場、実験室、美容院その他） 

空気中に落けた薬品や洗剤により除湿機び劣化し、ひび割 
れや水ちれしで家財などをめらす原因になることびあります。 


0 


禁止 


1 A 警告 1 

異常時•故障時には、ただちに使用を中止 

-運転入/のボタンを押しでち運転しないとさ 
-電源プラグや電源コードなどび異常に熱いとき 
•こげくさい臭いびしたり、異常な音びするとき 
-電源コード(こ離れると通電しなかったりするとき 
•ブレーカー、ヒューズびたびたび切れるとき 
‘その他の異萬や故障びあるとき 

こする 

異常のまま運転を続けると故障や 

感電.乂災の原因になります。墨 ■ 

運乾を停止しで電源乃ク''を抜き 、 WW 
お買いあげの目麻 IS または]□ナ 
サービスじンターに修理を依頼し也^ず寸る 
で < ださい。 

分解•修理•改造をしない 

乂災•感電-けがの原因 
になります iSSS \ 1 

修理は、ぉこ買いぁげの販 
売店またはコ□ナサービ 
スじンターに依頼しでく 分解ホと 

ださい。 J 


A 注意 


十分なスペースをとる 
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約 65%]^ 上……ホの点灯 
約65%未満 ••••• 青の点灯 
. ホの点滅 


ちき B のなまスとはた b を 



運転中は必ずルーバーを開いた状態で 
運転しでください。 （ t ^ 7ページ） 


除湿/脱臭した空気を吹き出します。 


除湿した水をためます。満水になると、自動のに運転びとまります。 
(が8 -9 ぺージ） 



マルチノ \ンガ ー( 別売品)を取り付けます。 
10ぺージ） 


吸い込まれる空気中のほこりやコ''ミを取り除きます。 
室内の湿った空気を吸い込みます。 

( 廣9ぺージ） 


(厮4 • 10ぺージ） 


型式-製造年 


銘板(こ表示されでいます。 


正面 


背面 



お買いあば時、排水タンクに水び残っている場合びありますび、 
工場での除湿テストによるもので異常ではありません。 




電源プラグ 


コードフック 


連続排水穴 


ウイルス抑制•除菌-脱臭10年交換不要フィルター（付属品 


エアフイルター(吸込 □) 


マルチ八ンカー取付穴 


排水タンク 


水位窓 


フ□-卜 


排水タンクふた 


A ンドル 


ウルトラサイン 


操作部 


吹出 □ 


ル-バ- 


ワイドル— A — 


度曼水 

湿湿満 





































































































操作部 


Xイラストは説日月のためを部表示したが態にしであります。 


巧類乾燥ヒーターボタン 


運転かにボタンを押すと、液晶表示部に10マークか'表示さ 
れ、ヒーターび入りな類乾燥運転を始めます。もラー度巧す 
と、团マークび消えヒーターび切れ、除湿運転となります。 


除湿運括入/切ボタン 


ボタンを押すと、ウルトラサインが'ホまたは青に点なし運転を 
始めます。ちラー度巧すと、点なか'消え運転を停止します。 
操作音 「入」：ピッ/「切」：ピーッ 


湿度表巧 


お部屋の湿度を表します。 



CORONA 


衣類乾燥ヒーター 


排水タンクび満水になると、 
自動的に運転を停止し® 
表示とウルトラサインびホ 
で点滅し、ピピピピッと音 
び鳴りお知らせします。 




感 




i^pji 

■gifl 巧 


换娜圍言 



入•切タイ7-才-トル-バ-運転切 J 


带 ® 


切タイマーボタン 


運転中に入.のタイマーボタンを押すと、囚タイマーび 
「1時間」から「9時間」まで1時間ごとに設定できます。 
停止中に入-のタイマーボタンを押すと、因タイマーび 
「1時間」から「9時間」まで1時間ごとに設定できます。 


’ー トルーノ\ —ボタン 


ルーバーのスイングのち向をのりかえたり、スイングを 
停止したりします。 



お湿パワフルボタン 


運転中に低温パワフルボタンを押す 
と、液晶表示部にマークび表示 
され、室温びおい冬場などでち、パ 
ワフルに除湿でさます。 


現在の運転の種類を％ 7— ク 
で表示します。 


運乾切換ボタン 


ボタンを1回巧すごとに「自動」「強」「弱」「カビ-結露」 
の順で運転の種類をのりかえます。 


■湿度表示は目ちであり、お部屋の広さや設置場所などにより湿度計の表示とは異なる場合びあります。 

■輸送時のキズを防止するために操作部の表面に保護シートを貼つでいますので、ご使用時に取り除いでください。 
まれ(こ保護シートびついでいない場含びあります。 

□運面前の準備 

ウイルス抑制-除菌-脱臭10年交換不要フィルターのセット 


ポリ袋からウイルス抑制-除菌-脱臭10年交換不要フィルターを 吸込□とはさみ込むよラにじツトします。 

取り出し、エアフイルターのネット側の中央部に t ットします。 




排水タンクのチェック 


初使用時などは、ピピピピッと音び鳴り ma 表示とウルトラサインびホの点滅をしで運転しない場合びあります。 
このよラな場含は、排水タンクを取り出しで排水タンクふたび確実にはまっていることを確認しで正しく入れ直しで 
ください。 


































































入•切タイ 7- 才-トル-バ-運転切換 






Q 電源 プラグをコンセント （交流100 V ) に差し込みます。 

Q 除湿運輯入/切ボタンを巧しまず。 

■除湿運転入/のボタンを押すと、ルーバーび自動で開き、ウルトラサインび 
点なし運転を開始します。現在の湿度び液晶表示部に表示されます。 

■再度、除湿運転入/切ボタンを押すと、運転を停止します。 

■巧類乾燥ヒーター運転、自動運転を停止した直後に、電源プラグをコンじントから抜かないでください。 

ヒーターをち却するため運輯停止後約30〜60秒間自動的に送風運転をおこない、その後ルーパーび閉じます。 
■運転を停止しですぐ再運転したとさは、機械保護のため、約3分間送風運転をおこないます。 

Q お好みの運転の種類に切りかえます。 

除湿運転の種類を切りかえるには••- _ 


運転切換ボタンを押します。 

■運転切換ボタンを1回押すごとに液晶表示部の^マークび、自動^強^ 
弱^カビ-結露にのりかわりますので、表示を確認のラえ運転切換ボタン 
を押しで < ださい。 

早く巧類を乾燥させたいときは••-_ 


巧類乾燥ヒーターボタンを巧しまず。 

■液晶表示部に^マークび表示され、ヒーターを併用し風速を上げた除湿 
運転をおこないます。 

カビ-結露運転にのりかえすると、巧類乾燥ヒーター運転は解除され液晶 
表示部の0 マークび 消えます。 （ ^ マークな し） 

風向をかえたいとさは••- 

オートルーバーボタンを押します。 

■オートルーバーボタンを1回押すごとに、上吹出^背面吹出^広角^停止 
の順で切りかわりますので、表示を確認のラえオートルーバーボタンを巧し 
でください。 

室温が低い ときに除湿させるには • • • 

低温パワフルボタンを押します。 

■低温パワフルボタンを押すと、液晶表示部に〇マークび表示されます。 

ミ場の室温びおいときでち、パワフルに除湿します。 



衣類乾燥ヒーター 


(% 


才-トル-バ- 



低温/のつル 



運拓のしかた 


排水タンクび正しく入っているかどラか、確かめでから運転操作をしでください。排水タンクび正しく入っていない 
と運転しません。（その際は、ピピピピッと音び鳴り表示とウルトラサインびホい点滅をしでお知らせします。) 


力じ結露 


満水 


入•切タイマー 


湿度 


唯巧巧巧 

剛国国画 



1 ( 


曰四睡因回 

固！ P 〕 







































入タイ 7- 


入•切タイマー 


時間後 

>因 


じットした時間後に運転を 
開始させたいとき 


じットした時間を経過した後、自動的に 
運転を開始します。 


のタイ7— 


乂 •切タイマー 


時間後 


回 


t ットした時間後に運転を 
停止させたいとき 


じットした時間を運転した後、白動的に 
運転を停止します。 


満か時 


満水 


満水マークび表示され、ピピピピッと音び鳴り、ウルトラサインび 
ホの点滅をしで、自動的に運転を停止します。 



急いで湿気を取りたいとき 


お部屋の湿度に関係なく風速^で連続 
隙湿運転をおこないます。 


強 


弱 


カビ•結露 


巧 


おやすみのときなど運転音 
をおさえたいとき 


お部屋の湿度に関係なく風速^で連続 
除湿運転をおこないます。 


カビ•結露 


1 


カビ•結露 


巧 


カビの発生をおさえたいとき 
結露の発生をおさえたいとき 


湿度を約40%に向けで強力除湿し、カビ 
の発ちをおさえます。ミなど室温び低く 
結露しそラなときは、ヒーターを併用し 
た結露防止運転となります。 

■カビ•結露運転設定時は、巧類乾燥ヒーターの 
ボタンは受けつけません。 


低温パワフル 



ミ場の室温び低いとさ 
除湿しやすくしたいとき 


室温び約15で必下に下びると、自動的に 
低温パワフル機能びはたらいで、最大風 
量で除湿量をアツプさせます。 

(運転の種類は、自動に切りかわります。） 


巧類乾燥ヒーター 


固 


巧類などを早く乾燥させた 
いと春 


ヒーターを併用し風速を上げた除湿運転 
で洗選物を早く乾かします。 

部屋の湿度び下びると自動的にヒーター 

を制御する節電機能びあります。 

mmmm 

■カビ•結露を選択すると、巧類乾燥ヒーター運 
転び嚴除され^マークび消えます。 


才 

I 

卜 

ル 

I 

ハ' 


上吹出 


tr 


巧類などの乾燥のと妾 


上吹出しでルーバーびスイングします。 


背面吹出 


押し入れなどの湿気を取る 
と含 


背面吹出しでルーバーびスイングします。 


広 角 


醉 


部屋を体を除湿したいと含 


上吹出しと背面吹出しを含わせた範囲で 
ルーバーび スイングします。 


停 止 


手動でルーバーの位置を決 
めたいとき 


手動でルーバーをお巧みの角度に t ツト 
できます。 


運転の種類と液晶の表示 


運輯の種類 


液晶表示部 


使いかた 


運輯内容 


自動 



快適な湿度を保ちなびら、 
厶ダな運転をおさえたい 
と含 


湿度 t ンサーのはたらさで、お部屋の湿 
度を約50〜60%の適湿状態に自動的に 
コント□-ルします。 


入•のタイマー 


強弱 


運お切換 














































B タイ 7 —運巧のしかた 

タイマー表示は、液晶表示部の I マーク中の数享で表示され時間の経過ととちに、残り時間を表示します。 

のと入タイマーを同時にじットすることはできません。 


切タイマーのセツト（運転一停止） 

運転中に(ら）入.切タイマーを1回巧すごとに、「1 
時間」から「9時間」まで1時間ごとに切りかわり、 
設定した時間び経過すると運転を停止します。 


入•切タイ7— 


時間後 

回 


ィ、回1 

(連続運輯)，•一 ご」… >8一 弓1 


入タイマーのセツト（停止-►運転) 


停止中に@入-切タイマーを1回巧すごとに、「1 
時間」から「9時間」まで1時間ごとに切りかわり、 
設定した時間び経過すると運転を開始します。 


A 


田 


表示なし 
(運転「の」） ■ 


み 


み ">8 一 弓1 


□が出方向の切りかえ 

用遠に含わせたお好みの角度び選べます。運転中は必すルーバーを開いでくださし、。 
閱じたまま使用すると、運転を停止する場合びあります。 

運転中にオートルーバーボタンを押します。 


才-トル-バ- 




ワイドルーバーを動かします 

■ワイドルーバーを動かすときは、必すルーバーを停止させでから動かしでください。 
■ワイドルーバーを左ちに動かすことで、左ろち向の風向きをかえることびできます。 

■ルーバーの動きと液晶表示の動きは、一致しません。 

■位置合わせのためじルーバーび10妙程度止まることびありますび、その後動き出します。 
■吹出ち向じよつでは、風を吹き出す音びかわります。 



A 警告 

^吹出□に指や棒を入れない 

A 注意 

^スイングしているルーバーにさね 5 ない 

W 内部でファンび高速回転しでいる 

vy 指や手をはさむなどのけびの原因じなるこ 


ため、けがの原因になります。 


禁止 とびあります。 































































































il 満水のお知 6 せとタンクの化のずてかた 


満水のお知5せ 

排水タンクに約 6.2 L の水びたまりますと、自動のに運転を停止し、ピピピピッと音び鳴り 
輸 表示とウルトラサインびホで点滅しでお知らせしますので、排水タンクの水をすでで 
ください。 

■水位窓（クリアな部分）の上端から約 2 cm 下びったところび満水で停止するところです。 

タンクの水のずてかた 



排水タンクをゆっくり取り出ず 水をすてる 


排水タンクをもどす 


運転停止直後に排水タンクを取り出すと、 
残っている除湿水び本体内部に滴下する 
ことびありますので、30分]^上しでから 
取り出しでください。（滴下した水はふき 
取つでください。） 



フ□ー トの中に水び残つでいる 
と、満水時の自動停止装置び正 
常にはたらかないので、完全に 
水をふき取つでください。 



必すノ\ンドルをねかせ、排水タン 
クふたが'確実にはまっでいること 
を確認し、静かに奥まで確実に押 
し込んでください。 

自動的に水をすでる前の状態で運 
転を始めます。 

■排水タンクび正しく入っていな 
いと、満水時の自動停止装置び 
はたらいで運転できません。 


■排水タンクの中のフ□-卜をはすさないでください。正しく取り付けられでいないと、運転しなかったり、水もれ 
の原 S になります。 

■排水タンクを必す正しく入れでください。正しく入っていないと満水検知びはたらいで運転できません。 

■フ□ー トの中に水や物を入れで運転しないでください。満水時の自動停止装置び正常にはたらきません。 

■排水タンクふたび確実にはまっでいないと、排水タンクの出し入れびできないことびあります。 


Q 連続巧水のしかた 

おくに排水できる場所びあれば連続排水びできます。 

必す運転を停止し、電源プラヴをコンじントから抜いで、 
排水タンクを取り出しでからおこなつでください。 


連続排水する場合 


-ご用意いただくもの- 

•排水ホースとしで市販品のビニールホース（内径15〜16 in in ) 
•ヤスリ 
•ドラィバー 



排水 ホースを 取り付ける 广 

ホースの先を排水□に確実に差しこみます。 l '\>. 

排水 □ 




排水タンクをもど 
し、試運転を行う 

排水タンクをちどさ 
ないと運転できませ 
ん。試運転をおこな 
し、、 ホースから 確実 
に排水されることを 
確認しでください。 


連続排水穴をあける 

排水タンクを取り出し 
除湿機背面の連続排水 
巧をドライバーなどで 
押しで巧ち抜さ、巧の 
端面をヤス IJ などで仕 
上げます。 

^ I 排水ホ-ス 

■排水ホースは排水ち向になしで必す下り勾配で排水□まで配管しでください。 

■排水ホースの先端を水巧に入れたり、适中で高くなったり折れ巧びっていると排水できません。 

■排水ホースの差し込みび確実におこなわれないと、水ちれする恐れびあります。 

田キャスタ-を動のしかた 

■除湿機を移動するときは、運転を停止し必す排水タンクの水をすででください。 

(排水タンクは運転を停止し、30分必上待って内部の水を排水タンクに落としでから 
取り出しでください。） 

■とってを持ち、キャスターを使って移動しでください。 

■部屋間の仕のりや、凹凸のある場所、階段、傷のつきやすい床などは、除湿機を持 
ちあけ'で移動しでください。 

■キャスターで除湿機を移動するとさに、床の材質によっては床に傷が'つくおそれが'あります。 

傷のつきやすい床や凹凸のある場所では持ちあげで移動しでください。 

■除湿機を傾けで移動しますと、床の表面を傷つけます。また、除湿機内の残水びこぼれ床などをめらすことびあります。 


ホース先端の水没 


























































m お手人れのしかた 


A 注意 

^お手入れをずるときは必ず運輯を停止し、電源プラグを抜く 

煮な^ 内部でファンび高速回転しでいるため、けびの原因になることびあります。 

R \ 除湿機を水洗いしない 

^ 除湿機内部に浸水しで電気絶縁び劣化し、感電や漏電乂災の原因になることびあります。 


エアフィルターのお手入れ （2 週間に一度) 


2週間に一度はお手入れをしでください。 

エアフィルター(こほこりびつまると風量び減少し、能力びお下します。 



除湿機背面よりエアフィルターおよびウイルス抑制-除菌-脱臭10年交換不要フィルターをはすしで 
ください。 



掃除機を使用するか、軽くたたいでください。 

エアフィルターのちれびひどいときは、中性洗剤を落かしためるま湯か水で洗ラと効果びあります。 
洗った後は、よくすすぎ、日陰で乾かしでからちとどおり取り付けでください。 

X ウイルス抑制-除菌-脱臭10年交換不要フィルターは洗って再使用することはできません。 


■エアフィルターをはすしたまま運転するとごみが'付着し、故障の原因となります。 
■除湿機は必す正立で運搬-保管しでください。 


排水タンクのお手入れ 


やわ5かい巧でか5ぶき 


排水タンクふたを取りはすします。 

フ□ートは、はすさないでください。 


フ□—卜 



排水タンクを水洗いしで、タンク 
およびフ□ー トの中の水をふき取 
つでください。 




排水タンクふたを確実に取り付けます。 


牌論 ■フ□-卜をはすさないでください。正しく取り付けられで 
いないと運転しなかったり、水ちれの原因(こなります。 


長期間使わないとき 

■1 


やわらかい巧でからぶきしでください。 

掃除機などでお手入れ 

吸込□を掃除するときは、□ングノズルなどでおこ 
なつで < ださい。 


40で下のお湯を使う 

40で必上のお湯は使わないでくださし、。 
変あすることびあります。 


揮発性のものは使わない 


ベンジン-シンナー、みか'き粉、 
化巻ぞラきんなどを使用すると 
変おや割れることがありますの 
で使用しないでください。 



■なるべく1曰が上おいで本体内部の水び落ちきつでから、運転を停止し、電源プラグを抜いでください。 

電源コードは除湿機背面のコードフックに巻き付けでください。 

■排水タンクの水をすででください。付着した水滴をふさ取り、ちとどおりに取り付けでください。 
■エアフイルターを掃除し、ちとどおりに取り付けでください。 

■やわらかい巧で除湿機をからぶきし、ポリ袋などをかぶせでください。 

■湿気び少なく直射曰化のあたらない場所に、立でたまま保管しでください。 

■本体は立でたまま保管しでください。傾けると、故障の原因になります。 



点検整備の おすすめ 一 _ _ 

除湿機を数シーズンご使用になりますと内部びちれ、性能び低下することびあります。除湿機を長持ちさせるため通常の 
お手入れとは別に点検整備をおすすめします。 

点検整備は、お買いあげの販売店または、おおくのコ□ナお客様ごす目談窓□にご相談ください。 















































別売品こついて 

下記の別売品を用意しでおります。お近くの販売店でお買い求めください。 


•ウイルス抑制•除菌•脱臭 10 年交換不要フィルター （型式： CD—JF2 •••交換用のフィルターです。） 

-マルチノ\ンガー_ (型式： CD—H3 •’ •靴などを乾燥させるための八ンガーです。）_ * 


g 綱凶 E * 〈ウイルス抑制-除菌-脱臭10年交換不要フィルターについで〉 

■ひどくちれたとさは早めの交換をおすすめします。 

■ちれたフィルターは、洗って再使用することはできません。 
■一酸化炭素や有毒ガスを除去する効果はありません。 

[ El このようなとをには 



ウイルス抑制-除菌-脱臭 
10年交換不要フィルター 
〔1枚入/巧質：紙〕 



マルチ八ンガー 


修理.サービスを お申しつけになる前につぎの点をお調べく ださし、。 



症 が 

原 因 

故 

障 

で 

は 

あ 

せ 

ん 

自動運転中なのに送風機だ 
けび運転しでいる 

■部屋の湿度が'低下し、適湿状態になると送風運転となります。 

風び出なくなった 
カチッ、シューと音び出る 

■これは霜取運転をおこなっでいるためで故障ではありません。 

約5〜10分間風び出なくなります。またこのとき内部の動作音と冷類び流れる音びします。 

吹出□から温風び出る 

■除湿運転時にはコンプレッサーで発をする熱により吹出風は室温より高くなります。 

■巧類乾燥ヒーター運転時はヒーター併用により温風び出ます。 

排水タンクに露びつく 

■除湿水び冷たいため湿度び高いときは、露びつくことびあります。 

たまに「ピシ」といラ金属の 
あたる音びすることびある 

■これはヒーターび熱膨張-収縮するときの音です。 

巧類乾燥ヒーター運転の 
はじめに若干においが'する 

■この除湿機はヒーターを装備しでいます。 

運転はじめに碁干においを感じることびありますび、これは異常ではありません。 

ち 

ラ 

度 

お 

調 

ベ 

< 

だ 

さ 

い 

運転しない 

■排水タンクび正しく入っていますか。 ■電源プラグびコンたントにしっかり入っでいますか。 
■排水タンクび満水になっでいませんか。 ■ご家庭のブレーカーやヒューズび切れでいませんか。 
■霜取り中ではありませんか。 ■停電ではありませんか。 

除湿量び少ない 

■吸込□や吹出□びふさびれでいませんか。 ■エアフイルターび目詰まりしでいませんか。 

■部屋の温度、湿度びほくありませんか。 

なかなか湿度び下びらない 

■ ドア、窓の開閉び多くありませんか。 ■部屋び広すぎませんか。 

■石ミ由ス1-ーブ、その他水壽気び出るちのびありませんか。 

音びラるさい 

■不安定なところに置いでいませんか。 ■エアフイルターび目詰まりしでいませんか。 

洗選物が'なかなか乾かない 

■洗濯物(こ吹出風びあたっていますか。 ■洗濯物の量び多くありませんか。 

■広い部屋で乾燥しでいませんか。 ■室温が低くありませんか。 


つぎの症状のときは、ただちに運転を停止し、電源プラグを抜き、お買いあげの販売店またはコ□ナサービスじンターへご連絡ください。 


■ヒューズやブレーカーびたびたび切れるとき ■誤って異物や水を入れでしまったとき 

■電源プラヴやコードの被覆び破れでいるとき ■電源プラヴやコードび異常に熱いとき 


田修理 • 偏正 


■ボタンの作動び不確実なとき 
■使用中に異菁音が'するとさ 
■その他、異萬のあるとさ 


修理ヴービスについて_ 

■除湿機の補修用性能部品の保有期間は製造巧切後8をです。補修巧性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

くわしくはお買いあげの販売店またはおおくのコ□ナお客様ごホ目談窓□(こご相談ください。 

■保証期間経過後の修理についでは、お買いあげの販売店またはコ□ナお客様ご相談窓□にごホ目談ください。修理によって機能び維持でさる場含は、 
_お客様のご要望により有料修理いたします。_ 

彦理を依頼されるときは 

異常びあるときは、運転を停止しで電源プラグを抜いたのち、お買いあげの販売店じご連絡ください。 

ご連絡の際には、つぎの5点をはっさりとご連絡ください。 

■型式(本体銘板 （ t ：^3 ページ)または保証書をごらんください。） ■故障内客 ■訪問ご希望曰 

■お買いあげ曰（保証書をごらんください。） ■ご住所-お名前-電話塞号 


保証書について 

このコ□ナ除湿機には「保証書」び巧いでいます。 

■保証書はお買いあげの販売店でお渡しいたしますので、必すお受け取りください。巧一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内 
は無料修理いたしますので、保証書記載内容をご確認のラえ大切【こ保管しでください。 

■保証書にお買いあげ曰、販売店名など所定事項の記入びないと有効とはなりません。 

ちし記入びないときは、すぐにお買いあげの販売店にお申し出ください。 

■このコ□ナ除湿機の保証期間はお買いあげいただいた曰から1年（ただし、ち媒回路の保証期間は3年）です。 

保証書の記載内容によりお買いあげの販売店び修理いたします。その他詳細は保証書をごらんください。 

■この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスちできません。 
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信越地区 


新 漏 支店 
新潟東営業所 
長野営業所 
松本営業所 
信越地区 サービスセンター 


北陸地区 


金 沢 支店 
富山営業所 
福井営業所 
北陸地区 サービスセンター 


関東地区 


東ミ毎地区 


近畿. 
四国地区 


中国地区 


九州地区 


吹田市南金田1 -8-47 干日巨 4-0044 

彦根市正法寺町南出78 〒 522-0024 

京都市伏見区竹田段" I 原町2 ] 1 〒61 2-8414 

福な]山市荒ミ巧東田了68 干巨 20-00 巨] 

神戸市西区枝吉已 -132 〒6日 1-2 133 

高松市今里町1 -8-5 干 760-0078 

松山市西垣生町780 -3 干7日1 -8044 

吹田市南金田1 -8-47 干已 64-0044 


TEL (0 曰)巨380 — 21 ]] (代表） 
TEL (0749)24-6239( 代表） 
TEL (07 己) 643-2002( 代表） 
TEL (0773)22-0827( 代表） 
TEL (078)922-2431 (代表） 
TEL (087)83 己一] 71 ] (代表） 
TEL (089)968 —73己1(代表） 
TE 1_(06) 巨386—已巨70(代表） 


FAX (06)6386-7262 
FAX (0749)26-2 116 
FAX (07 己) 643-0870 
FAX (0773)23-7 已92 
FAX (078)922-2438 
FAX (087)83 己一 0] 巨0 
FAX (089)9 巨 8-73 日3 
FAX (0 巨)638巨一已己88 


広島市安佐南区ネ氏園 3-27-20 干731 -0 ] 38 

米子市 g 义美田了23己-] 干 683-003 已 

岡山市 j ヒ区辰己3己-] 03 干700 -097 巨 

周南市徳山字ーノ井手已631 -4 〒74已 -0882 

広島市安佐南区祇園 3-27-20 〒731 -0 ] 38 


TEL (082)871 -3310(代表） 
TE 1_(08 已 9)33 —81己7(代表） 
TEL (08 日) 243-77 己](代表） 
TEL (0834)22 —已己巨7(代表） 
TEL (082)871 -331已(代表） 


FAX (082)87]— 330已 
FAX (08 己 9)23-0709 
FAX (086)243-7191 
FAX (0834)22 —已已89 
FAX (082)871-0272 


福岡市博を区東比恵 2-2-40 〒81 2-0007 

化九州市ル倉化区愛ち 2-6-4 〒803 -0828 

長幢県西彼杆郡時津町左底郷ミ兵田 74- 1〒8日1 -2 106 
熊本市東区尾ノ上1-] 1-12 〒862-0913 

大分市兰佐 1-19-7 〒 870-0108 

宮崎市霧島3-已 9-2 干 880-0032 

鹿児島市田上 7- 1己-已 干 890-0034 

福岡市博多区東比恵 2-2-40 〒81 2-0007 


TEL (092)474 -己771(代表） 
TEL (093) 已92—8巨]](代表） 
TEL (09 己)882—77 ] 0(代表） 
TEL (096)367 —73巨](代表） 
TEL (097) 己23-曰161(代表） 
TEL (098 已 )29-1 680(代表） 
TEL (099)281-1321 (代表） 
TEL (092)474-6001 (代表） 


FAX (0 日 2)474 —日77己 
FAX の 93) 已 92-8 巨巨6 
FAX (09 己)882—77己7 
FAX の9日) 369-6323 
FAX (097) 已23—己] 62 
FAX (098 己)2己一0巨8已 
FAX (099)28]-12 已2 
FAX の 92)474 -日414 


名 

ち 

屋 

支 

店 

名ち屋市熱田区桜田町1目-11 

干4己 6-0004 

TEL (0 已 2)74 日一66日0(代表） 

FAX (0 已 2) 扫84—6已已1 

岐 

阜 

営 

業 

所 

岐阜市六条南 2-7-8 

〒已〇 0-83 已8 

TEL (0 已 8)268-7 已已已(代表） 

FAX (0 已 8)268 —7已已〇 

静 

岡 

営 

業 

所 

静岡市駿巧区高松 2-1 已 -30 

干 422-8034 

TEU 0 已 4)238 —000已(代表） 

FAX (0 己 4)238-0006 

沼 

ま 

営 

業 

所 

沼ま市西椎路888-] 

干410 -0303 

TE し (0 已已 )968 —已210(代表） 

FAX (日己已 )968 — 62] 2 

ま 

営 


業 

所 

ま市高茶屋 3-29-38 

〒己] 4-081 9 

TEL (0 已 9)234-847 ] (代表） 

FAX (0 已 9)234-8472 

まミ毎地区 

サービスセンター 

名ち屋市熱田区桜田町 16-1] 

干4已 6-0004 

TE 1(0 己 2)746 —己己03(代表） 

FAX (0 己 2)884 —6已已4 


干9己已 -08 巨4 TEL (02 已已 )32 —212巨(代表） 
干9己 0-08 已已 TE 1_(02 已 )28 巨一913 ] (代表） 
干381 -0022 TEL (026)221-5111 (代表） 
干 399-0033 TEL (0263)26— 00己](代表） 
干9已已 -08 巨3 TEL (0256)32-21 29 at ^) 


FAX (02 已 6)3 己一8己] 9 
FAX (025)286—3313 
FAX (026)221-0039 
FAX (02 己 3)2 己一99巨1 
FAX (0256)32-2]37 


干920 -0027 TEL (076)260 —〇已己7(代表） 
干930 -098 己 TEL (076)444 —〇已67(代表） 
f 91 8-8237 TEL (077 巨)23—〇已67(代表） 
干920 -0027 TEL (076)260-0038( 代表） 


FAX (07 巨)260—077己 
FAX (076)444-06 11 
FAX (0776)23-0 己80 
FAX (076)260-0738 


さいたま市化区宮原町1 -674-2 干331 -08 12 

水戸市笠原町6已 3-2 〒3 ] 0-08 己2 

つくば’市谷田ち K 目 788- 19 干 305-0861 

宇都宮市藥瀬町2313 〒321 -0933 

太田市高林東町237已 干 373-082 已 

高崎市問屋町西1 -3-22 干 370-0007 


東京都化区豊島 8-4-8 〒11 4-0003 

立 J 11市高松町1 -22-3 〒1 90-001 1 

松戸市高塚新田9己-已 〒 270-2222 

藤沢市本藤沢 2- 1 2-9 干251 -087 己 

山梨県中巨摩郡昭和町西条24日1 -2 干4日 9-3866 
東京都：!ヒ区豊島 8-4-8 〒11 4-0003 


FAX (048)6 日 1-6370 
FAX (029)241-4268 
FAX (029)836-1913 
FA ><(028)632 —已20已 
FAX (0276)38 —已已08 
FAX (027)361-9139 

FAX (03)3927-1 160 
FAX (042) 已 28-2382 
FAX (047)312-8338 
FAX (046 日)90—己己68 
FAX (0 己已 )2 巨8— 1己69 
FAX (03)3927-1 130 


沖縄地区 


沖縄営業所 


宜野湾市宇地'迫738 
シーサイド- パーク 102 


干901 -2227 TEL (098)897 —已日77(代表） FAX (098)897 —已679 


08062102 


情点検 


の 


長年ご使用の除湿機の点検をぜひ 


>除湿機の補修用 


このぶラな 
症状は 
ありませんか 


■ スイッチを入れても運転しないとさびある 
■ 電源プラグや電源コード等び異常に熱<なる 
■こげ<さい臭いびしたり、異常な音びする 
■ 電源コードに触れると通電しなかったりする 
■ブレーカー、ヒューズびたびたび切れる 
■ その他の異常や故障びある 


'生能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。 


ご使用 
中 止 


故障や事故防止のため、運転を停止し、 
コンセントから電源プラグを抜いてく 
ださい。 

点検-修理についての詳しいことは、 
お買いあげの販売店にご相談ください。 


お客様 メモ 

•お買いあげの際に記入されると便利です。 

販売店名 

電話 （ ) 一 

お買いあげ曰 

年月 曰 


株ぶ舍な 


〒9已 5-8 日10新潟県王条市ま新保 7-7 
TEL (02 己 6) 32-21 11 く代表〉 
ホームぺージ http://www.corona.co.jp/ 


お客様ご相談窓□一覧表 I 


修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認 
の上、お買いあげの販売店または下記のご相談窓□に 
ご依頼ください。 

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のおおくの窓口に 
ご相談ください。 

名称、所在地、電話番号は、変更する場合びありますのでご了承 
<ださい。 


参アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ 


コ□ナサービスセンター 

画 @01 20-919-302 

(修理受付専用ダイヤル） 

FAX 01 20-919-322 

受付時間午前9時〜午後7時(日曜、祝祭日は除く) 


携帯電話 ’ PHS 等か5は 
最 寄のサービスセンター 
へ直接おかけください。 


化ミ毎道地区 


札 

旭 

化 

訓 

帯 

函 


幌 支 
川営業 
見営業 
路営業 
広営業 
館営業 


北海道地区サービスセンター 


札幌市白石区平和通1 6 T 目南1 -1 9 〒〇 03-0028 
旭り I 市東旭 J 11南1条 2 T 目2-己 〒078 -826 ] 

化見市卸町1 T 目1 -3 〒〇 90-005 巨 

卸 I 路市花園町 4- 17 干08日-0038 

帯広市西18菜；!ヒ 1 T 目] 7-1 〒〇 80- 日048 

函館市西枯梗町2 1-2 〒〇41 -0824 

札幌市白石区米里3条 2 T 目 6-25 〒〇 03-0873 


TEL (01 1 )864-0440( 代表） 
TEL (01 6已 )37 —2330(代表） 
TEL (0] 已 7)36 —9009(代表） 
TEL (0 1已 4)24-4 19 ] (代表） 
TEL (0 1已己 )3 己一7己18(代表） 
TEL (0] 38)48 -巨070(代表） 
TEL (0 11 )879-2121 (代表） 


FAX (0 1 1)863—3] 已4 
FAX (0166)37-2338 
FAX (01 已 7)3 日一已9已9 
FAX (0 1已 4)24 —04已1 
FAX (0] 己已 )3 己一7己] 0 
FAX (0 1 38)48 -巨080 
FAX (0 1 1)871 -2400 


化東化地区 


青 森 支店 
青森地区サービスセンター 


青森市ち館 1 T 目] 2-38 
青森市ち館 1 T 目] 2-38 


干030 -094 巨 
干030 -094 日 


八 

戸 

営 

業 

所 

八戸市売市 4 T 目 4-7 

干031 -0073 

八戸地区 

サービスセンター 

八尸市売市 4 T 目 4-7 

干031 -0073 

弘 

前 

営 

業 

所 

弘前市田園 1-2-1 

干03巨-808巨 

弘前地区 

サービスセンター 

弘前市田園 1-2-1 

干036 -808 巨 

盛 

岡 

営 

業 

所 

盛岡市門 2-1-42 

干020 -0823 

水 

沢 

営 

業 

所 

奥州市水沢区水沢工業団地 4 T 目79 

干023 -0002 

盛岡地区 

サービスセンター 

盛岡市門 2-1-42 

干020 -0823 

秋 

田 

営 

業 

所 

秋田市泉中央 4 T 目 4- 18 

干010 -09 17 

が田地区 

サービスセンター 

秋田市が旭川=千刈] 09-1 

干 m 0-0 802 

仙 

厶 

支 

店 

仙台市宮城野区曰ノ出町1 -7-32 

干 983-003 已 

山 

形 

営 

業 

所 

山形市東青田 3-6-28 

干990 -2423 

庄 

内 

営 

業 

所 

酒田市錦町 1-183-1 

干 998-0] 03 

郡 

山 

営 

業 

所 

郡山市亀田 1- 已 1-9 

干9巨 3-8033 


TEUOl 7)742-82 已已(代表） 
TEL (01 7)743-2971 (代表） 
TEL (01 78)24 —己289(代表） 
TEUOl 78)47 -己609(代表） 
TEUOl 72)28-391 0(代表） 
TEUOl 72)26-4770( 代表） 
TEL (01 9)622-4791 (代表） 
TEL (0 1 97)22-41 已已(代表） 
TEUOl 9) 巨 04-028 1(代表） 
TEL (01 8)864-5 已7 ] (代表） 
TEUOl 8)864 -已2 ] 9(代表） 


FAX (0 1 7)742-827 已 
FAX (017)743-1 118 
FAX (0 1 78)4 己一4290 
FAX (0 1 78)71-1 344 
FAX (0 1 72)28—0191 
FAX (0172)29-1133 
FAX (0] 9)622 -已 244 
FAX (0197)22-44 己 2 
FAX (019)604-0283 
FAX (018)864-8468 
FAX (018)8 巨 4 一已 7 巨 0 


南東化地区 


南東化地区サービスセンター仙台市宮城野区曰ノ出町1 -7-3] 


干 983-003 已 


TEL (022)23 已一3 ] 81(代表） 
TEL (023)642 —32已已(代表） 
TEL (0234)31-0 已7 ] (代表） 
TEL (024)938-2240( 代表） 
TEL (022)783-] 791 ( 代表） 


FAX (022)23 日一8810 
FAX (023) 巨42—32已4 
FAX (0234)3]-0 已81 
FAX (024)938-302 1 
FAX (022)783— 1792 


2 

已 

J 8 

日が骗剛 
2南已ター 
ob 江島大保 
溯区豆賀新 
巧東大をま 
市市市市市 
条漏野本条 
=1新長松|二 


5 5 
^ 57 ^ 
TT01 
1361 
田- 2 •—田_ 
新町ま新 
西中田西 
駅田和駅 
市市市市 
尺山す尺 
お富福® 


店所所所所所店所所所所^ 

支業員員業業支業業業業^ 

営営 •じ 

東営 営営圏営営営営_ 

ば宮 ヴ 

関戸く都田崎都川葉お府区 

北水つ宇太高首立千横甲 I 


店所所所所所所^ 

^業業員業業業 
支営 V 
営営営営営ヴ 

おし t 
^根都 知 戸松山圍 

大彥京福巧高松^ 


店所所所^ 
こ業麵齡 

支 む 

営営営_ 
ヴ 

島 

子山山区 
広米岡徳 f 


店所所所所所所^ 

業業業業業業セ 
す営 営 S 
営営営営一 
岡州 島ヴ 

九 S 分崎 児駆 
福化長熊大宮鹿化 


表表表表表表 
で 4-^ ででで 4.^ 

22已已1巨 

272070 
7131已8 
12己巳64 
------ 

119281 
已4333巨 
巨28巨リ3 

\)/ \ lf / \ 1 |/ \ —• / Xu / 

扫99877 
42222吕 
000000 
しししししし 

E E E E E E 
TTTTTT 


表表表表表表 
ち 4-^ 4-^ 4*^ ちち 
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已736巨3 
123己已1 
1已8己11 
----- 
792081 
211961 
9已3;^2 9 

3444已3 
000000 
しししししし 

E E E E E E 
TTTTTT 
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